DREMEL ORDER FORM 


PHONE ORDERS *•Ħ CUSTOMER SERVICE e 
TECHNICAL ASSISTANCE: 


1-800-4 DREMEL 


1-800-437-3635 or 1-414-554-1390 
- Monday-Friday, 7 a.m. to 5:30 p.m. CST 
- To place an order quickly, please have the item numbers 
of the products you are interested in and your credit card ready. 


TO ORDER BY MALL: 


- Dremel Accessories ( - Monday-Friday, 8:30a.m. to 5 p.m. EST 
PO Box 081126 °- Listed prices valid in U.S. only. 
Racine, WI 53408-1126 - Canadian prices may be higher. 
If ordering by mail or fax, please complete the following and detach. Please print or type 
PAYMENT METHOD: Ship to name: 
Personal Check Money Order (orca 
a ean a e 
Card Number ee ee 
= L] / = 2 Daytime Phone: Area Code ( ) 
Expiration Date Credit Card Signature 
Please follow this example for ordering. 
212 Drill Press A A 2 682 70 $117.40 
—_—« espa iff = | TOTAL 
Subtotal 
(Your) State Sales Tax 
Handling Charges $ 4.25 


2615300594 4/96 24 60M 


TO ORDER BY FAX: 

- (414) 554-4389 

- Fax orders must include Visa/Mastercard number 
GENERAL INFORMATION: 

- C.0.D. orders can not be accepted. 

- Please allow 2-4 weeks for delivery. 


SUBMIT CANADIAN ORDERS TO: 


- Giles Tool Agencies Limited 
6520 Lawrence Avenue East 
Scarborough, Ont. M1C 4A7 

- Telephone: (416) 287-3000 


Total Remittance 


PHIGE bel 


lf you have difficulty locating a Dremel dealer in your area, call customer service at 1-800-4DREMEL. 
We will refer you to a dealer in your area. Or use this order form to purchase direct from Dremel. 


MODEL PRICE MODEL PRICE MODEL PRICE MODEL PRICE MODEL PRICE MODEL PRICE MODEL PRICE 


10 $17.95 230 $34.90 438 $2.95 624 $22.45 3956 $162.00 8153 $2.95 16440 J $3.65 


12 2.00 231 44.30 439 4.00 625 22.45 4211 H 3.55 8175 2.95 16443 J 3.65 
14 2.90 232 153.80 440 2.95 626 22.45 4214 H 3.00 8193 2.95 16446 J 3.65 
17 2.00 235 57.30 442 A 2.95 627 22.45 4227 3.20 8215 2.95 16448 J 3.65 
80 2.00 236 80.90 443 a 2.95 628 12.10 4228 3.20 9901 11.05 16453 J 3.90 
81 2.99 237 64.80 ada 2.95 632 8.65 4229 H 3.20 9902 _—'11.05 16461 J 3.65 
82 2.00 275 62.20 453 C 5.30 640 8.65 4235 H 3.20 9903 -TL95 16463 J 3.65 
100 5.85 290 25.50 454 c 5.30 65 8.65 4482 9.30 9904 11.05 16479 J 3.90 


105 2.95 300 13.15 455 C 5.30 652 8.65 4485 8.00 9905 FLOS 16483 J 4.15 
106 2.95 303 13.15 460 5.20 654 8.65 5730 46.80 9906 -11.05 16485 J 415 
107 2.95 306 13.15 461 2.95 690 22.45 5732 19.80 9909 _—11.05 16490 1,3 4.05 
108 2.95 316 13.15 462 2.95 695 64.45 9736 47.80 9910 11.05 16491 13 4.05 
109 2.95 326 26.45 463 2.95 T32- 163.90 7103 41200 9911 11.05 95091 3.90 
110 2.95 332 162.90 464 2.95 750 54.60 7105 12.00 9912 11.05 55092 6.90 
111 2.95 395 110.40 465 2.95 755 22.30 7117 12.00 9923 37.85 70126 115 
112 2.95 401 2.95 466 2.95 756 11.40 7120 12.00 9924 6.90 83142 2.95 


113 2.95 402 2.95 470 D 3.60 757 G 29.00 7122 12.00 9925 47.05 83322 2.95 
114 5.85 403 A 2.95 471 D 3.60 758 G 12.00 7123 Fea 9927 32.90 83702 2.95 
115 5.85 404 A 2.95 472 D- 360 903 2.95 7134 12.00 9929 — 21.30 84382 2.95 
116 5.85 405 A 2.95 473 D 3.60 911 2.95 7144 12.00 9931 15.55 84642 2.95 
117 5.85 407 4.00 474 D 3.60 921 2.95 7321 238.90 9932 15.55 84922 2.95 
118 5.85 408 2.95 480 E 2.95 932 2.95 7360 295.60 9933 15.55 85422 2.95 
121 5.85 409 5.90 481 E 2.95 941 2.95 7365 278.50 9934 15.55 85562 2.95 
124 5.85 411 3.30 482 E 2.95 945 2.95 7390 413.40 9935: 15.55 85602 2.95 
125 5.85 412 3.30 483 E 2.95 952 2.95 7700 82.00 9936 -15.55 85622 2.95 
131 5.85 413 3.30 499 D 8.55 953 2.95 8003 ı 11.25 9951 19.35 90199 33.45 
134 5.85 414 3.00 500 6.45 954 2.95 8004 ı 11.25 9953 20.60 90349 55.35 
141 5.85 415 3.00 501 6.45 971 2.95 8015 | 7.25 9955 -19.35 90800 8.65 


144 5.85 420 6.35 507 5.20 992 2.95 8029 3.00 9956 — 21.05 90900 18.75 
150 3.00 421 3.00 508 2.40 997 2.95 8030 3.20 9959 _—.21.05 90952 3.00 
178 5.85 422 3.00 510 2.40 t277 -68.30 8040 7.25 9981 18.60 90962 1.40 


189 5.85 423 3.00 565 F-6.00 1304 34.90 8041 7.25 9982 18.60 90970 4415 
190 5.85 424 2.95 586 F 8.40 1453 12.24 8042 7.25 9983 18.60 90825 415 
191 5.85 425 2.95 587 F 12.40 1550 35.40 8043 7.25 9985 18.60 90826 415 
192 5.85 426 8.50 590 F 6.00 1571 146.90 8044 7.25 9986 21.75 90827 4415 


193 5.85 427 2.95 602 47.90 1672 301.50 8045 7.25 14930 1.50 90828 4:15 
194 5.85 428 A 2.95 604 15.30 1695 408.00 8050 7.25 15004 9.20 90929 415 
196 5.85 429 3.00 605 15.30 1731 189.00 8051 7.25 15008 ı 10.00 90930 415 
197 5.85 430 4.00 606 15.30 2213 21.80 8052 7.25 15010 16.70 90935 415 
198 5.85 431 2.95 607 15.30 2214 42.60 8100 1910 16411 J 4.70 95201 22.80 
199 5.85 432 2.95 610 9.30 2217 4370 8110 3.35 16412 J 4.70 97045 15.55 
3.00 612 10.25 2222 29.10 8111 3.39 16413 J 4.50 97046 15.55 
16435 55.50 
7.60 614 10.25 2750 75.50 8113 3.35 16436 J 5.85 
7.60 615 10.25 3955 139.90 8114 9.10 16438 22.00 
Prices subject to change without notice. 


A. Donotrunin excess of 15,000 RPM. D. Foruse with 1500 Woodburner and 1550 VersaTip 
Multipurpose Tool. 
E. For use with Dremel Tools 245, 250, 260, 270 - Series 3 or 
C. Foruse with 1241, 1248, 1277 & 8504 (2 per pkg.). later; 260, 370, 380, 232, 332, 275, 285, 395, 750, 770, 
850, 241, 235, 595, 246, 277: 225 and 90199 Flex-Shafts. 


. For use with 236 Handpiece. 


221 6810 436 
225 3910 437 
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. Newitem available after Jan. 1, 1996. 
B. For use with Moto-Tools 260, 270 and 280 - Series 2 or earlier. . Foruse with 571, 572 and 1571 Scroll Saws. 


. Discontinued item, limited quantities. 


œ - = 0O 


. Foruse with 1371, 1671, 1672 & 1695 Scroll Saws. 


mn 


